सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - नाव , वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातींचा विभाग 


वर्ष ३, अंक राजपत्र क्र .७ ] 


गुरुवार ते बुधवार,फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ / माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे १५ ,किंमत : रुपये ०.०० 


सूचना.— “ कोणतीही पडताळणी न करता अर्जदारांनी अर्जात सादर केलेल्या माहितीवर आधारित सदर जाहिरात असल्यामुळे 

जाहिरातीत असलेल्या मजकुराबाबतच्या सत्यतेविषयी शासन कुठलीच जबाबदारी स्वीकारणार नाही. ”. 
Note.- " Government accepts no responsibility as to the authenticity of the contents of the notice. Since they are based entirely 

on the application ofthe concerned persons without verification of documents .”. 
यावरून असे जाहीर करण्यात येत आहे की , खालील व्यक्तींनी आपली जुनी नावे बदलून नवीन नावे धारण केली आहेत : 

It is hereby notified that the following persons have changed their names : 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


अश्विनी लक्ष्मण शिंदे 


अश्विनी रामेश्वर तायडे 


Syed Shams Tabrez 
Anwarullah Hussaini Qadri 


Syed Azher Hamed 
Anwarullah Hussaini 
Qadri 
( A -164145 ) 


( A - १६४१३ ९ ) 


सारवैभव जातवडा रोड 
इ १२, औरंगाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र 
४३१००१ 


H.No.15 , Professor Colony 
Taroda Bk Nanded 431605 


Madina Mijas Kalawant Madhuri Ajay Patole 


किरण गणपती नागरिकर 


किरण पंकज देशमुख 


( A -164146) 


( A - १६४१४० ) 


At Post - Surdi, Tal -Osmanabad , 
Dist - Osmanabad, Pin :413501. 


द ऑफिस ऑफ " कार्यकारी 
अभियंता, महावितरन ग्रामीण विभाग 
कार्यालय, तरोडा नाका,मेजर स्टोर 
नांदेड " 


Dading Mahadu Kharat Dadarao Mahadu Kharat 


( A-164147) 


Sandhya Subhash 
Nagare 


Sandhya Kailas Khedkar 


H No A - 115 / A , 31/4 , shivnery 
Colony, Nr Ambedkar Chowk 
n - 9- Cidco , Aurangabad 


( AR- 164141 ) 


At Dahiwandi Post Warni 


Saurabh Rajendra 
Mutha 


Saurabh Rajendra Kumar 
Bedmutha 


स्वाती वामन माने 


स्वाती शिवाजी साळुके 


( A -164148 ) 


187 , Good Fellows Socity , 
samarth Nagar , aurangabad 
431001 


( A- १६४१४२ ) 


मू पो पाखरसांगवी, ता . जिल्हा. लातूर 
४१३५३१ 


Sandu Trimbakrao 
Shirsath 


Shyam Trimbakrao Shirsath 


विठ्ठल मारोती देगावे 


विठ्ठल मारोती जांभळे 


( A -164149) 


Gokul, Near Sawata Mandir , At 
Post, Taluka Phulambri. 


( A- १६४१४३ ) 


मु . धुप्पा पो . शंकरनगर ता . नायगांव 
खै. जि . नांदेड 


औ . भाग दोन -६ 


( 1 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - नाव , वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचाविभाग , 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


बाबासाहेब उत्तमराव भाले 


बालासाहेब उत्तमराव भालेपाटिल 


शांताबाई पोम चव्हाण 


शांताबाई बाबु राठोड़ 


( A- १६४१५० ) 


नगर परिषद कॉलनी पाथरी ता पाथरी 
जी परभणी ४३१५०६ 


( AR- १६४१५ ९ ) 


रा.वडनेर ता.कन्नड जि.औरंगाबाद 
४३११०३ 


Rajesh Rajendra Giri 


Rajeshkumar Rajendra Giri 


Vaishali Vijaykumar 
Lathi 


Vaishali Swapnil Bangad 


( A -164151) 


( A -164161 ) 


Kadrabad Plot, Near Gundale 
Bhawan , Parbhani, Maharashtra 
431401 


Plot No 12 , Hari Om Nagar , 
Behind Zp School, railway 
Station Road , Old Jalna 


Rameshwar Panditrao Wad 


गोविंद रामराव डोंगळे 


गोविंद रामराव नाईक 


Rameshwar Panditrao 
Gangopelwar 


( AR- 164152 ) 


Kasarwada Parisar Post Sonkhed 
Tq Loha Dist Nanded 


( AR- १६४१६२ ) 


४ मूकाम डोंगळेवाडी पोस्ट.शीरुर 
दाबडेतालुका.मुखेड.जिल्ह.नांदेड 


सारिका गंगाधर रेणेवाड 


सारिका शंकर कोपुरवाड 


Anshuk Gautam Khakse Swanand Gautam Khakse 


( A - १६४१५३) 


लोहर गल्ली बिलोली ता . बिलोली 
जि . नांदेड 


( A -164163 ) 


Opp Patwardhan Hospital 2/12 
Mhada Colony Aurangabad 
431001 


Govind Umesh Kalyankar 


Govindraj Umesh 
Kalyankar 


Shaikh Mateen Abdul 
Naeem Shaikh 


AbdulMohtashim Shaikh 
Abdul Naeem Shaikh 


( A -164154 ) 


Opp. Ayurvedic College, Behind 
Kutumb Fashions, Shivaji Putala , 
Vazirabad , Nanded . 


( A-164164 ) 


Near Ibrahim Shah Masjid Plot 

No.14 S No.1-17-15 Ibrahim 
Shah Colony Aurangabad 431001 


छाया रामलाल अग्रवाल 


छाया जीवनलाल अग्रवाल 


Sunanda Laxaman Ingle Sunanda Pravin Thakur 


( A - १६४१५५) 


रा . वाळुज , ता . गंगापूर , जिल्हा 
औरंगाबाद ४३११३३४३११३३ 


( A -164165 ) 


Mrs. Sunanda Pravin Thakur , n -9 , 
A -116 , M - 113-3.Cidco. 
aurangaba 431001 


Maya Udhav Kamble 


Maya Udhav Devkamble 


भगवान भानुदासराव पवार 


भगवान भानुदासराव पाटील 


( A -164156) 


Shravasti Colony Plot No 13, 
Bhausingpura , Aurangabad. 
431001 


( A - १६४१६७) 


एनडी - ए -११६ / ११५/ ४ हडको, 
कालिकामाता मंदिर समोर ४३१६०३ 


प्रभु विश्वनाथ डीघुळे 


प्रभाकर विश्वनाथ डीघुळे 


भाग्यश्री अशोकराव देशमुख 


भाग्यश्री सत्यजीत गायकवाड 


( A- १६४१५७) 


.पो. भालेगाव टालुक औरंगाबाद जिला 
औरंगाबाद 


( A - १६४१६८ ) 


रा . तोरंबा, पोस्ट . ताकवीकी 


आदित्य दिनेश जाधव 


निशांत दिनेश जाधव 


कृष्णाथ निवृत्ती चव्हाण 


किसन निवृत्ती चव्हाण 


( A - १६४१५८ ) 


( A - १६४१७० ) 


प्लाट नं १४/५ एन ११ एल सेक्टर 
मयूरअबन हाउसिंग सोसायटी 
पाथरीकर नगर औरंगाबाद ४३१००३ 


मु . लोहटा पो . मातोळा ता . औसा जि . 
लातूर ४१३५२० 


औ . भाग दोन-६ 


( 2 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - नाव , वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचाविभाग , 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


भाग्यश्री सुर्यकांत भुरे 


भाग्यश्री महेश वाघे 


यशवंत दत्तोबा चंदनशिव 


श्रीरंग दत्तोबा चंदनशिव 


( A- १६४१७२ ) 


( A- १६४१८८ ) 


" ओम गुरुदेव "निवास , हनुमान 
मंदिर,पिंगळे नगर, धानोरा रोड, बीड , 
ता . बीड जि . बीड 


मु ..पो . 

.भोपला ता.केज 
जि.बीड-४३११२३ 


सुनीता प्रभाकर कलूरे 


सुनीता मेघराज धुमुरे 


आशा पांडुरंग आगे 


आशा भगवानराव राऊत 


( A - १६४१८ ९ ) 


हनुमान चौक 


मुरुम 


( A- १६४१७५) 


प्लॉट क्र -४ सेक्टर -सी एन -४ सिडको 
औरंगाबाद ४३१००१ 


शिवराज सदाशिव वरवटे 


युवराज सदाशिव वरवटे 


Mukta Mohit Deshpande 


Yugandhara 
Vinayakrao Palamkar 


( A - १६४१ ९ ० ) 


मु पो कासार बालकुंदा ता निलंगा जि 
लातूर ४१३६०७ 


( A-164176 ) 


Chanakya Puri, Darga , 
aurangabad 431001 


सुनिता जयराम नाईक 


सुनिता अशोक वायकर 


Ashish Krishnalal Tongire 


Nishikant Krishnalal 
Tongire 


( A - १६४१९ १ ) 


मु . पो . 

युसुफ वडगाव ता.केज जि . बीड 


( A - 164180) 


H.No - 5-13-44 Padampura 
Aurangabad 431001 


Anusaya Bhikulal 
Dayma 


Anusaya Shrikant Rathi 


सलीम अब्दुल हमीद शेख 


अब्दुल अजीम अब्दुल हमीद शेख 


( A -164192 ) 


Gali No 03 Baijipura 
Aurangabad . 431001 


( A - १६४१८१ ) 


उस्मानपुरा, औरंगाबाद ४३१००१ 


Pankor Dinkar Yangad 


Pankor Dinkar Angad 


( A -164193 ) 


Mangalabai Shankarrao Mangalabai Shankarrao 
Shrikant 

Jahagirdar 
( A -164182 ) 

Suyog Colony , Padampura , 
aurangabad 431001 


H No 296, Lane No 14 Ambedkar 
Nagar N -7 Cidco Aurangabad 
431003 


फ़ैसल ख़िज़र चाउस 


फ़ैसल ख़िज़र बामर 


Junaid Meraj Shaikh 


Junaid Mehraj Shaikh 


( A - १६४१९ ४) 


( A -164183) 


Pushpak Garden , chikalthana , 
Aurangabad 431001 


अरब मोहल्ला, अंबड , ता . अंबड , जि . 
जालना ४३१२०४ 


गीता कांतीलाल गर्जे 


गीता शिवाजी वनवे 


Kiran Kailas Jadhav 


Karan Kailas Jadhav 


( A - १६४१९ ५ ) 


( A -164186 ) 


House No .529 Naregaon, Shivaji 
Chowk, Aurangabad . 431007 


मु.बेदरवाडी , पो.पाथरूड , ता.भूम , 
जि.उस्मानाबाद ४१३५०४ 


नरसिंगा सायन्ना नागेश्वर 


नरसिंग सायन्ना जोरगेवार 


Thaku Bhiwagi 
Suryawanshi 


Ayesha Gous Sayyed 


( A -164196 ) 


( AR- १६४१८७) 


घर नं . १-२२-५६० / १ बजनरंग कॉलनी 
नांदेड ता जि नांदेड - ४३१६०५ 


Maheboob Nagar D , Block Khori 
Galli Latur 


औ . भाग दोन-६ 


( 3 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - नाव , वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचाविभाग , 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


बाळू नारायण मस्के 


आनंदराव नारायण मस्के 


मनिषा ज्ञानेश्वर भंडारी 


मनिषा सतीश सोनटक्के 


( A- १६४१ ९ ७) 


( A - १६४२०८ ) 


अट . बहेगव्हाण पोस्ट.वडवणी 
ता..वडवणी जि.बीड 


नियर ओल्ड वाटर टांक नानल्पेठ 
परभणी ४३१४०१ 


MohiniMahesh Mapari 


Madhav Jalba Hivrale 


Madhav Jalba Patil 


Mohini Eknath 
Manjare 


( A -164198) 


( A -164209) 


Mapari Wada,Muley 
Lane, Vaijapur 423701 


At Tupdal Khu Post- Jahur Tq 
Mukhed Dist- Nanded Pin 
431715 


स्नेहल मोहन क -हाडे 


स्नेहल निखिल कुलकर्णी 


आरती शिवराज खेळगे 


आरती सचिन बापुरे 


( A- १६४१९९ ) 


१ 


बी -६ , कासलीवाल कॉर्नर , सिडको 
एन -२४३१००१ 


( A - १६४२१०) 


१ 


पंचशिल चौक , निडेबन ता . उदगीर 
जि . लातूर ४१३५१७ 


दिवान कचरू भिंगारे 


देवीदास कचरू भिंगारे 


वैष्णवी दत्तात्रय आचारे 


वैष्णवी गणेश बाराहते 


( A- १६४२०० ) 


प्लॉट नं -७८ / बी , मातोश्री नगर 


( A - १६४२११ ) 


बाराहत्ते निवास निडेबन रोड निडेबन 
ता . उदगीर जि . 

लातूर ४१३५१७ 


नानु मयाराम कोळी 


नानुराज मयाराम सोळुके 


चितंबर भिमराव कुलकर्णी 


गणेश भिमराव कुलकर्णी 


( A - १६४२०१) 


उद्योगराज अपार्टमेंट , खिवसरा पार्क 

औरंगाबाद ४३१००१ मो - 
९ ८२३ ९ १०३२२ 


( A- १६४२१२ ) 


मु . पो. बोरोळ ता . देवणी जि . लातूर 
४१३५१ ९ 


वर्षाराणी ज्ञानोबा खंदाडे 


Vaibhav Anil Dharkar 


Vivek Anil Dharkar 


वर्षाराणी मल्लकारेड्डी 
गोंडगावे 


( A -164202) 


( A- १६४२१४) 


मु.पोस्ट सताळा ता अहमदपुर 


406, Neharu Chowk, Chawani 
431001 


जि.लातुर 


रामराव बाबुराव कुंटे 


रामेश्वर बाबुराव कुंटे 


Shila Bhiwasan Bansode Panchsheela Vishwanth Bhosle 


( AR - 164216) 


( A- १६४२०४) 


मु.पो.देऊळगाव बाजार ता.सिल्लोड 
जि.औरंगाबाद ४३१११३ 


Ghar No H - 2 Sai Plaza 
Appartment, Railway Station 
Opposite, Aurangabad 431001 


Balu Maroti Rathod 


Balasaheb Maroti Rathod 


Rupali Sadamast 
Parsane 


Rupali Jagdish Kewat 


( A - 164206 ) 


At Waranwati Tanda 
Tq, Gangakhed Dist.Parbhani 


( A -164217) 


Home No - Q366, Balaji Mangal 
Karyalay balaji Nagar, 
aurangabad 431001 


Prabhakar Vishwanath 
Suryawanshi 


हेमलता वृषभराव चवडे 


स्वाति सुनिल घाटोडे 


Prabhu Vishwanath 
Suryawanshi 
At Sayal ( Bh) Post.Muli 
Tq, Gangakhed.Dist.Parbhani 


( A- 164207) 


( A - १६४२१८ ) 


ऑप दिलिप ठाकूर हाउस एनटीसी 
मील ऍरिआ नांदेड 


औ . भाग दोन -६ 


( 4 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


प्रभू दिगंबर पोतदार 


माणिकप्रभू दिगंबर पोतदार 


Manjusha Dhondiram 
Bhumre 


Manjusha Dhondiram 
Bhumare 


( A - १६४२१ ९ ) 


( AR-164229 ) 


At Dharkhed 431514 


रस्ता क्र .४ , चंद्रोदय कॉलनी , 
खाडगाव रोड, प्रकाश नगर, लातूर 
४१३५१२ 


Santosh Dhondiram Bhumare 


Santosh Dondiram 
Bhumare 


Sumeet Narendra Patil 


Sumit Narendra Patil 


( AR-164230 ) 


At Dharkhed 


( A - 164220) 


LaxmiLandmark , House No. 
1968, Shivaji Nagar, Latur 
413512 


सुरेखा सखाराम वाव्हळे 


सुरेखा गौतम भालेराव 


ज्ञानेश्वर किसनराव चव्हाण 


ज्ञानदेव किसनराव चव्हाण 


( A - १६४२३१) 


गजानन नगर परभणी 


( A - १६४२२२ ) 


रा . लोहटा ता . औसा जि . लातूर 
४१३५१२ 


Sunita Shivaram 
Ghanabahadur 


Sunita Suryakant Khade 


संतोष तुकाराम गायकवाड 


संतोष तुकाराम पाटील 


( AR-164232 ) 


Plot No -57, Savitri Nagar , 
chikalthana , Aurangabad 431001 


( A - १६४२२३ ) 


पूस ता.अंबाजोगाई जि.बीड 
पिन .४३१५१ ९ ४३१५१९ 


अंजली भगवानराव काकडे 


अंजली कपील लांडगे 


Abhijeet Ram Dhoble 


Abhijeet Ram Patil 


( A - १६४२३३ ) 


रो - हाउस - आर -२ गट-४२४ पहाडसिंग 
पुरा जगदीश रोड ४३१००१ 


( A -164224) 


१ 


At.Post - Kada,Tal - Ashti 
dist- Beed, Pin- 414202 


गंगासागर किसनराव पांचाळ 


गंगासागर किसनराव कासेकर 


बाबुधोंडीबा सोनुने 


बाबुराव धोंडीबा सोनवणे 


( A- १६४२३४) 


शिवशक्ती शेतकरी सहकारी साखर 
कारखाना लि . वाशी ता . वाशी जि . 


( A - १६४२२५ ) 


एन - ९ एम -२३४ / ४ संत ज्ञानेश्वर नगर 
हड्को ४३१००१ 


उस्मानाबाद 


निलिमा पंडितराव जोशी 


निलिमा अनिल पाठक 


अंबादास धोंडीबा सोनुने 


अंबादास धोंडीबा सोनवणे 


( A - १६४२३६ ) 


( A - १६४२२६ ) 


एन - ९ एच प्लॉट न -१३ एम -२ रोड 
हडको 


सेवानगर हाउसिंग सोसायटी , प्लॉट 
नं .८ , एन -८ सिडको, औरंगाबाद . 
४३१००१ 


किंजल अलकेश कासलीवाल मानसी अलकेश कासलीवाल 


छाया नारायण मोरे 


छाया समीर तांबे 


( A - १६४२२७) 


( A - १६४२३७) 


प्लॉट नं १५/१ पी -३ सूरशोभा 
हौ.सोसायटी एन -८ सिडको 
औरंगाबाद ४३१००३ 


शनी मंदिरा जवळ एन -२ , घर 
नं - ५-१०/ १७२७, राजीव गांधी नगर , 
चीकलठाणा इंडस्ट्रियल ऐरीया 
औरंगाबाद ४३१००१ 


रिज़वान हिराजी शेख 


रिज़वान हिराजी तांबोळी 


( A - १६४२२८ ) 


मु.पो.ताडहादगाव, ता.अंबड, जि.जाल 
ना ४३१२०४ 


औ. भाग दोन-६ 


( 5 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


पप्पू रावसाहेब काटे 


ज्ञानेश्वर रावसाहेब काटे 


Manish Arun Makhi 


Manish Arun Shahane 


( A - १६४२३ ९ ) 


( A-164249 ) 


अयोध्यानगर , राम 
मंदिराजवळ ,बजाजनगर , वडगाव 
कोल्हाटी औरंगाबाद.४३११३६ 


163 , Bembali Road, Salunke 
Nagar, Near Maruti Temple , 
Osmanabad Tq. & Dist. 
Osmanabad - 413501 


प्रियंका तुकाराम राउत 


प्रियंका विशाल बोकन 


Shankar Prabhakar Kulkarni 


Prashant Prabhakar 
Kulkarni 


( A - १६४२४० ) 


( A -164250) 


प्लाट नं .२६६, फ्लॅट नं .०४ , मोती 
अण्ट्मेन्ट , रामायण हॉलच्या 
मागे, उळकनगारी , औरंगाबाद, ४३१०० ९ 


Ramkrushna Apartment , 
shrikrishna Nagar near Sherkhane 
Petrol Pump osmanabad 413501 


हीरामन बाबुराव जाधव 


बानुबी रतन 


बानोबी वलीमिया कुरेशी 


बबन बाबुराव जाधव 


( A - १६४२५१) 


( A - १६४२४१ ) 


रा चनेगव ता बदनापूर जि जालना 
४३१२१३ 


मदीना बेकरी च्या जवळ राहुल नगर 
वांगी रोड परभणी 


प्रीती शिवाजी जाधव 


वर्षादिपक राऊत 


Ganesh Punjaram Bothikar 


Ganesh Punjaram 
Dukare 


( AR-164252 ) 


( A - १६४२४४ ) 


आई निवास विद्युत कॉलनी रेवगाव 
रोड जालना ता.जि.जालना ४३१२०३ 


At.Bothi Post.Bour 
Tq.Kalamanuri Dist.Hingoli 
Pin.431701 


Rangnath Vishwanath 
Raut 


Rangnathrao Vishwanath Raut 


Brijbhan Singh Bhola 
Singh Yadav 


Brijbhan Bhola Yadav 


( A -164245 ) 


At Post Wadepuri Tq . Loha Dist 
Nanded 431606 


( A-164253 ) 


4-2-130 Shahid Pura Bhagat 
Singh Road Near DropadiMata 
Mandir Old Mondha Nanded 
431604 


Narayan Marotrao 
Narote 


Narayanrao Marotrao Narote 


Narayan Sheshrao 
Kulkarni 


( AR- 164246) 


At Post Nimgaon, Tq. Hadgaon 
431712 


( A - 164254 ) 


Narayan Sheshrao 
Ambulgekar (Kulkarni) 
207 Indraprastha Apartment Opp 
D Pharm College Nanded 431605 
431605 


अहमद महबूब सबमूल्ला 


अहमद महबूब इनामदार 


( A- १६४२४७) 


Shehenaj Salim Shaikh 


Shweta Gauravkumar Bhavsar 


रेजिडन्स - अलोर, तहसील - उमरगा , 
डिस्ट्रीक्ट - उस्मानाबाद-४१३६०५ 


( A -164255 ) 


Shivajinagar , Old Water Tank , 
Murud Bk. 


फ़िरोज़ महबूब मुल्ला 


फ़िरोज़ महबूब इनामदार 


Poonam Somesh Lakare 


( A - १६४२४८ ) 


रेजिडन्स - अलोर , तहसील - उमरगा , 
डिस्ट्रीक्ट - उस्मानाबाद-४१३६०५ 


Poonam Prakash 
Dimber 


( AR- 164256) 


B- 92 , Devgiri Valley, Nashik Road 
Mitmita 431001 


औ . भाग दोन -६ 


( 6 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


निर्मला दगडूराव काळम 


निर्मला महादेव सोळंके 


महावीर रामराव चिकटकर 


महावीर रामराव चिकटे 


( A - १६४२५७ ) 


( A- १६४२६७) 


फ्लॅट नं - ३०४ बी - बिल्डींग , पोलीस 
कॉलोनी मिल कॉर्नर औरंगाबाद 
४३१००१ मो -७५०७८३४२५७४३१००१ 


मु . 

पोस्ट राणीउंचेगाव घनसावंगी 
जालना ४३१२०४ 


Sarojana Narayan 
Dhotewar 


Saroja Narayan Dontewar 


बळीराम गिरधारी लहाने 


बळीराम गिरधारी जाधव 


( A-164269) 


H No.1-15-338 Near Narayan 
Medical Vishnu Nagar Nanded 


( A - १६४२५८ ) 


रा.खेर्डा( खुर्द) तालुका. माजलगाव , 
जिल्हा.बीड -४३११३१ 


श्रीनिवास मुत्यम रेड्डी 


श्रीनिवासरेड्डी मुत्यमरेड्डी कोटावाड 


Sunita Ankush Chavan 


Sunita Ramchandra 
Rathod 


( A- १६४२७० ) 


मु .सिध्दार्थ नगर बाळापुर ,धर्माबाद 
ता.धर्माबाद जि.नांदेड ४३१८०९ 


( AR- 164259 ) 


Vishal Nagar, Garkheda 
aurangabad 431001 


शितल भारत जगताप 


शितल नागनाथ सूर्यवंशी 


Chhaya Kalyanrao 
Chorge 


Chhaya Diliprao Deshmukh 


( A - १६४२७१) 


मूक्काम 

पोस्ट ताकविकी ता . जि . 
उस्मानाबाद पिन -४१३५०१ 


( A -164261) 


H No- 4/16/97 , kotwalpura, Mill 
Corner, aurangabad 431001 


शंकर शिवदासआप्पा चलवदे शंकर शिवदासआप्पा चलोदे 


Mohd Affan Mohd 
Aslam Shaikh 


Mohammad Affan Mohammad 
Aslam Idreesi 


( A - १६४२७२) 


राणीसावरगाव ता गंगाखेड जी परभणी 


( A - 164262 ) 


3rd Floor Mulamchi Bazar , asma 
Plaza , Aurangabad 431001 


४३१५३६ 


पुर्वा प्रविण पाटील 


अपूर्वा प्रविण पाटील 


Pallavi Eknathrao 
Jadhav 


Pallavi Rajesh Dandge 


( A - १६४२७३) 


भगीरथी हॉटेल च्या मागे,लातूर रोड 
, अहमदपुर ४१३५१५ 


( A -164263 ) 


Plot No -10, Laxmi Colony , 
chawni Road , Aurangabad 
431001 


प्रदीप कमलाकरराव कदम 


प्रदीप कमलाकरराव देशमुख 


सुप्रिया वसंत बहीर 


सुप्रिया प्रमोद गाडे 


( A- १६४२७४) 


मु / पो - वळसंगी ता - अहमदपुर जि - 
लातूर 


( A - १६४२६४) 


प्लाट नं ५१ सेक्टर एफ १२th स्कीम 
शिवाजी नगर औरंगाबाद 


अभय कमलाकरराव कदम 


अभय कमलाकरराव देशमुख 


Anandrao Tukaram Pune 


Anandrao Tukaram 
Punekar 


( A - १६४२७५) 


मु / पो -वळसंगी ता - अहमदपुर जि - 
लातूर ४१३५१४ 


( A -164265 ) 


N - 9 H - 135 /2 Shri Krishna Nagar 
Hudco Aurangabad 


रूपाली रामराव पांडे 


रूपाली निलेश देशपांडे 


Miliind Pande 


Milind Madhavrao 
Pande 


( A - १६४२७६) 


रुहौस नं- १०४ , साईधाम , खाडगाव 


रोड , लातूर 


( A- 164266) 


R.H- No - A1, Chaudhari 
Heritage, Beed Bypass, Satara 
Parisar, Aurangabad -431001 


औ . भाग दोन-६ 


( 7 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - नाव , वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचाविभाग , 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


शिल्पा भाऊसाहेब भोसले 


शिल्पा रमेश शिंदे 


anita mahadev shinde 


anita rajabhau jadhav 


( A - १६४२७७ ) 


( A- १६४२८५) 


at . sai , post. mahapur, taa.ji. 


c / o श्री वसंत शांदराव बोडके राजे 
शिवाजी नगर, पाखरसांगवी,बार्शीरोड , 
लातूर 


latur 


अंजू विष्णू सानप 


अंजू संदीप बडे 


Sneha Hanumant Kendre 


Vanmala Dnyanoba 
Ghule 


( A - १६४२८६) 


( AR-164278 ) 


At. Umrai Taluka. Ambajogai 
post. Lokhandi Sawargao dist. 
Beed pincode : 431517 


ह मु- राहता, तालुका राहता, जिल्हा 
अहमदनगर , पिन- ४२३१०७, पत्ता 
६१, खडकवाडी, तालुका पाटोदा , 
जिल्हा बीड 


सखाराम जगन्नाथ वेडे 


सखाराम जगन्नाथ वैधै 


Rajesh Dharmaraj Patil 


Rajesh Dharmaraj Khanderay 


( A - १६४२७९ ) 


रूम नं .१०६ , टाळ परिसर, दलित 
वस्ती, साकुड , बीड, अंबेजोगई , बीड 


( A -164287 ) 


Flat No.9, Abhimanshri 
Apartment Plot No. 235 , Jyoti 
Nagar Aurangabad 431005 


Nilima Ratnakar Pathrikar 


Nilima Ratnakar 
Helwade 


Priyanka Kaduba 
Nagwe 


Priyanka Pramod Kale 


( A -164280) 


Plot - 69 Nandanvan Colony , 
A.Bad.431001 


( A -164288 ) 


Gali No 9 Surewadi Near Ganpati 
Mandir Jadhawadi ,Aurangabad 
431001 


Rushali Ratnakar Pathrikar 


Rushali Ratnakar 
Helwade 


( A - 164281) 


Plot- 69 Nandanvan Colony 
, A.Bad 431001 


Kalabai Dharmaraj 
Patil 


( A-164289) 


Kalabai Dharmaraj 
Khanderay 
Flat No 9 , Abhimanshri 
Apartment Plot No 235 Jyoti 
Nagar Aurangabad 431005 


atul vinayakrao wadodkar 


atoull vinayakrao wadodkar 


( A- १६४२८२) 


Dharmaraj Jagannath 
Patil 


plot no 47 survey no 87 bank 
colony near renuka high school 
satara parisar aurangabad . 
४३१०१० 


( A -164290 ) 


Dharmaraj Jagannath 
Khanderay 
Flat No9 , Abhimanshri 
Apartment Plot No 235 , Jyoti 
Nager Aurangabad 431005 


भाग्यश्री किशनराव आगाशे 


भाग्यश्री मयूर गोरे 


गीतांजली सदाशिव पुरी 


गीतांजली अनिकेत भारती 


( A - १६४२८३) 


हनुमान नगर, कळमनुरी ता -कळमनुरी 
जि -हिंगोली पिन -४३१७०२४३१७०२ 


( A - १६४२ ९ १ ) 


फ्लॅट क्र १ , साईराम अपार्टमेंट , विवेक 
नगर , 

नांदेड -४३१६०५. 


महादेव तुकाराम परीट 


महादेव तुकाराम नन्नवरे 


anandkumar uttamrao satalkar 


anandkumar uttamrao 
waghmare 


( A - १६४२८४) 


कोंड ता जिल्हा उस्मानाबाद 


( A- १६४२९ ३ ) 


डॉ आंबेडकर नगर आय टी आय रोड 
परभणी 


औ . भाग दोन -६ 


( 8 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


मुद्रिका संभाजी गवळे 


नीता मारोती गायकवाड 


विजय कैलासराव पुंगळे 
पाटील 


विजय कैलासराव पुंगळे 


( A - १६४२ ९ ४ ) 


मु . पो . डोंगरकडा ( फाटा), ता : 
कळमनुरी, जि :हिंगोली ४३१७०३ 


( A - १६४३०२) 


उत्तम नगर , प्लाट नं ८ , जव्हार 
कॉलनी रोड , 


Gautam Sheshrao Dhawle 


Goutam Sheshrao 
Jondhale 


Priya Ganesh Kule 


Priya Girish Gaikwad 


( A - 164295) 


At Phule Nagar Post Kandhar Tq 
Kandhar Dist Nanded 


( A - 164303 ) 


Flat No 1, Snehsmit Society , Near 
Shishu Vikas School, Shreya 
Nagar Aurangabad 


Meera Devanand Chirke 


Meerabai Tatyarao 
Jagtap 


पालिका नारायण वानखेडे 


पालिका गजानन सरदार 


( A -164296) 


W / O Devanand Vinayak Chirke , 
156 , Hisamabad (Ujed ) 


( AR- १६४३०४) 


सी ७६ नाथ नगर सिंधी कॉलोनी मागे 
बालाजी नगर जवळ औरंगाबाद . 


स्वाती वाल्मीक चव्हाण 


स्वाती गणेश कदम 


आरव सजनराज बागरेचा 


वंश सजनराज बागरेचा 


( A- १६४२९ ७) 


मु . कापूसवाडगांव पो . विरगांव 
ता.वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद 


( A - १६४३०६) 


फ्लॅट नं ०७टिळक नगर औरंगाबाद 


Arun Uttam Jogadande 


Arun Uttam Jogdande 


अर्नव साजनराज बागरेचा 


वेद साजनराज बागरेचा 


( A -164298 ) 


Boudha Nagar Jawahr Colony 
Aurangabad . 431001 


( A - १६४३०७) 


फ्लॅट नं ० ९ टिळक नगर नांदीग्राम 
हाउसिंग सोसियटी औरंगाबाद 


Aditya Sunil Raut 


Aadarsh Sunil Raut 


विष्णू पुंजाराम मिंड 


विष्णू पुंजाराम सोळंके 


( A-164299 ) 


Sahyadri Nagar, N- 5 Cidco 
aurangabad 431001 


( A- १६४३०८ ) 


मु.पोस्ट- बाबुलतारा, तालुका -परतूर , 
जिल्हा- जालना ४३१५०१ 


सुषमा लहु जगताप 


सुषमा तुकाराम भवर 


Dhuresh Balaji Jadhav 


Dhuresh Balasaheb Jadhav 


( A - १६४३००) 


( A -164309 ) 


प्लॉट नं ५/१२ न्यू एस टी कॉलोनी 
,मिनाताई ठाकरे नगर शनि मंदिर 
जवळ, एन -२ सिडको औरंगाबाद. 
४३१००१ 


At. Kaudgaon, Taluka. Dist. 
Parbhani . 431402 


Lodbha Ramji 
Khandare 


Siddharth Ramji Khandare 


सुप्रिया प्रमोद देशपांडे 


सुप्रिया समीर करुरकर 


( AR-164310 ) 


At Ekamba Post Kanergaon Naka 
tq Dist Hingoli 431513 


( A - १६४३०१) 


प्लाट नं २० शेषगिरि निवास राज नगर 
शाहानूरवादी गादिया विहार रोड 
औरंगाबाद 


Janhavi Shivkumar Shembale 


Janabai Sadashiv 
Sonwale 


( A -164311 ) 


JC Office Vikrikar Bhavan 
Nanded 431601 


औ . भाग दोन -६ 


( 9 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


Revati Dattaram 
Panchal 


Urmila Laxmikant Chaudhari 


शोहेब जफर कुरेशी 


शेख शोएब शेख जफर . 


( A -164312) 


( A - १६४३२२) 


4-3-337 Itwara Galli Near 
Hanuman Mandir Itwara Nanded 
431604 


प्लॉट नं .५, गल्ली नं .१०, बिस्मील्लाह 
कॉलनी, मिसारवाडी, औरंगाबाद . 


४३१००१ 


गोवर्धन सखाराम लोखंडे 


गोवर्धन सखाराम टाचतोडे 


Sonabai Jagannath 
Surashe 


Suvarna Jagannath Surashe 


( AR - १६४३१३) 


मु.पोस्ट सरमकुंडी ता. वाशी जि . 


( A -164323) 


उस्मानाबाद 


Kadarpur Wadi, Deolana, Tal 
Kannad dis- Aurangabad 431102 


मेनका वेंकटराव काळे 


मेनका श्रीनिवास मोरे 


Amol Uttam Langote 


Amol Uttam Patil 


( A - १६४३१४ ) 


हाउस नं . १५१३ देवणी तालुक- देवणी 
जिल्हा- लातूर -४१३५१७ 


( A - 164324 ) 


Plot No.136, Flat Ca - 05 , Devgiri 
Vrundavan, Devlai Road , Beed 
By Pass , Aurangabad 431001 


Noushad Akbar Shaikh 


Naushad Abdul Rauf Shaikh 


अनिता रोहिदास कांडेकर 


अनिता हर्षवर्धन गायकवाड 


( A - 164315) 


D / O Akbar Shaikh , Phule 
Nagar, Deshmukhwada, Ahmedpur 
, Ta. Ahmedpur, Latur , 
Maharashtra 413515 


( AR- १६४३२५ ) 


भीमनगर, भावसिंगपुरा, औरंगाबाद 


सविता ज्ञानोबा खरात 


संजीव लक्ष्मण नवले 


संजय लक्ष्मण नवले 


आशा कमलाकर वाघमारे 


( A - १६४३२६) 


( A - १६४३१६ ) 


मु . हारंगूळ ( खुर्द) ता. जि . लातूर 
४१३५३१ 


दिगर कन्नड डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद 
४३११०४ 


Fula Motiram Rajput 


Fula Zendu Janghale 


युवराज शेषराव रणवीर 


मोहीत शेषराव वीर 


( A -164327) 


Balaji Nagar, Partur jalna. 431501 


( AR- १६४३१७) 


आपूर्वकिराणा, जय नगर, आनंद नगर 
जवळ, रेवगाव रोड , तालुका/ जिल्हा 
जालना .४३१२०३ 


Dadarao Narayan 
Dhere 


Dinesh Narayan Dhere 


गणेश प्रकाश हजबे 


गणेश प्रकाश हजारे 


( A -164328 ) 


At- Post Bodkha ( Bk ) 
ghansawangi , Jalna 431209 


, 


( A- १६४३१८ ) 


अँट पोस्ट वाहेगांव पैठण औरंगाबाद 


अनिता नारायण सानप 


अनिता उद्धव कायंदे 


कमलाबाई थानसिंग जारवाल कमलाबाई साहेबसिंग सिंगल 


( AR- १६४३२ ९ ) 


मु . पोस्ट बोरगाव ढगी ता -जि जालना 
पुणे 


( A - १६४३२० ) 


मु . साळेगांव पो . मनुर 


जब्बारमियाँ गफुरमियाँ देशमुख 


कडूबाई माणिकराव चव्हाण 


हिराबाई भानुदास पवार 


मोम्हद अब्दुल जब्बार 
गफुरमियाँ कुरेशी 
( A - १६४३३० ) 


मु . पोस्ट . चापोली , ता. चाकूर , 

जि . 
लातूर महाराष्ट्र.४१३५१३.४१३५१३ 


( A - १६४३२१ ) 


घर नं .११५ , आय -१०/४ , शास्त्री नगर , 
एन -७ सिडको, औरंगाबाद .४३१००१ 


औ. भाग दोन-६ 


( 10 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


बबन तुकाराम फुलमंटे 


विजयकुमार तुकारामफुलमंटे 


Swati Subhash Bombde 


Swati Subhash Bobade 


( A - १६४३३१ ) 


( A -164342 ) 


अट पोस्ट . ठोरालेवदी 
टीक्यू.आहेमेदपूर. डिस्ट्रीक्ट लातूर 


At Post Mudgal Tal Pathri Dist 
Padbhani 431541 


सचिन मधुकर बोरकर 


सचिन मधुकर स्वामी 


IravantGangaram 
Arasewar 


Iravant Gangaram Suknekar 


( A - १६४३३३ ) 


( A-164343 ) 


पटेल नगर म्हेत्रे किराणा जवळ 
-४१३५१२४१३५१२ 


Gajanan Nagar, karegaon Road , 
parbhani-431401 


लक्ष्मी सुदाम कांबळे 


लक्ष्मी राजरत्न निलंगेकर 


पुजा ओमनाथ लकडे 


पुजा संतोष भवानकर 


( AR- १६४३३४) 


अमृत छय्या निवास ,बुद्ध गारदनच्या 


( A- १६४३४४ ) 


मुरुमखेडा पो येलदरी कॅम्प ता जिंतूर 
जिल्हा परभणी 


जवळ , 

बोधे नगर 


दत्तु दिगंबरराव केंद्रे 


दत्तात्रय दिगंबरराव केंद्रे 


Krishna Kailas Rajulwar 


SamrudhiNitesh 
Rajulwar 


( AR- १६४३३५) 


( A - 164345 ) 


तुळशी निवास प्लाट नं १९ सिद्धेस्वेर 
हाउसिंग सोसायटी जुना औसा रोड 
लातूर 


C / O Kailas Dattatray Rajulwar , 
junya Gramin Police Station 
Javal, Jingar Galli, Hingoli 
431513 


Shital Shrihari Lahade 


Shital Arun Kale 


प्रकाश भगवान इंगोले 


प्रकाश भगवान देशमुख 


( AR- 164336) 


( A - १६४३४६) 


C /O . Arun Limbaji Kale dhangar 
Galli, Ravivar Peth , Ambajogai 
dist : Beed pin : 431517 


994 at post chikala tq mudkhed 
dist nanded 


शितल ठकाजी टकले 


शितल गोपीनाथ ढवण 


rajendra gangaram dikaji 


rajendra gangaram halikar 


( AR - १६४३४७) 


( AR- १६४३३७) 


मू.पो निमगाव चोभा ता . आष्टी जि . 
बीड पिन.४१४२०८ 


c / o khanderao totare plot no ? 
sadanand niwas shri krishna 


nagar near mango tree taroda bk 
nanded 


सुनीता संजयराव जोशी 


संध्या संजयराव जोशी 


( A - १६४३३८ ) 


अनुराधा तुकाराम दहिफळे 


अनुराधा विष्णु आंधळे 


खराडकर गली, पोस्ट 
बिडकीन, पैठण, औरंगाबाद , महाराष्ट्र .४ 
३११०५४३११०५ 


( A - १६४३४८) 


खोडवा राणीसावरगाव ता परळी जि 
बीड ४३१५१५ 


कार्तिक अभिजीत चव्हाण 


कार्तिक वर्षाशिंदे 


Vaibhavi Sagar Malve 


Anvi Sagar Malve 


( A- १६४३३ ९ ) 


- ४२३७०१ 


( A -164349 ) 


Flat No.8 , B/ 9 , State Bank 
Quarters, Cidco N -7 , Aurangabad 
.431003 


Kalyanrao 
Kashinathrao Patil 


Kalyanrao Kashinathrao 
Borse 


( A -164340) 


At.Karajgaon Post Pimplgoan 
Tq.Bhokardan Dist.Jalna.431114 


औ . भाग दोन -६ 


( 11) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


Shraddha Shrikant 
Bhavsar 


Shraddha Pankaj Walse 


अंजली सुरज राउत 


गीतांजली पुंडलीक 
कुचनकार 


( A -164350) 


Plot No - 13, Padmkunj, Vishal 
Nagar, Garkheda 431001 


( A - १६४३६१ ) 


अक्षय तृतीया अपार्टमेंट ४/६ बजाज 
नगर वडगाव ( को ) ४३११३६ 


Sangeeta Roshanlal Ahuja 


Sangita Roshanlal 
Aruja 


Rakesh Dharmaraj Patil Rakesh Dharmaraj Khanderay 


( A -164351) 


( A -164362) 


Flat No 11 Vinaya App Mitra 
Nagar Akashwani Jalna Road 
Aurangabad 431001 


Flat No 9 , Abhimanshri 
Apartment Plot No 235 ,Jyoti 
Nagar Aurangabad 431005 


Shrooti Kishor Tiwatne 


Shrooti Atul Lodha 


जगदीश गजानन जहीरव 


जगदीश गजानन जहिराव 


( A - 164353) 


Lodha Bhavan Lasur Station 
423702 


( A - १६४३६३ ) 


c / o गजानन रामचंद्र जहिराव रा . 
फाळेगांव ता . जि . हिंगोली ४३१५१३ 


स्वरूपा सुजीत मुळे 


कल्याणीदेवी सुजीत मुळे 


Yogeshwaree 
Ganpatrao Zangade 


Yogita Chandrakant Dange 


( A - १६४३५४ ) 


बी १७ अशोक विहार वेदांत नगर 
औरंगाबाद ४३१००१ 


( A -164364 ) 


C / O Chandrakant Keshavrao 
Dange , Nanal Peth , Parbhani 
431401 


७ 


आकाश सुभाष पाटील 


आकाश सुभाष दुतोंडे 


काशीबाई महादु बन 


काशीबाई गंगाधर भारती 


( A - १६४३५५ ) 


मु.पोस्ट.अंभई ता.सिल्लोड 
जि.औरंगाबाद 


( A - १६४३६५ ) 


फ्लॅट क्र .१, साईराम अपार्टमेंट , विवेक 
नगर , नांदेड-४३१६०५ 


गुलाम हुसेन गुलाम रसूल 
बरेखानी 


Shravanti Arvind Karre 


गुलाम मुजीब हुसेन गुलाम रसूल 
जमीनदार 
जमीनदार मोहल्ला आष्टी तालुका 
परतूर जिल्हा जालना ४३१५०७ 


Shravanti Rashuram 
Chimman 


( A - १६४३५६ ) 


( A-164367) 


Gudla Gully , Bhajimandi, 
Kadaeabad , Jalna - 431203 


पार्वती मधुकरराव बाचा 


पार्वती कैलास वल्लाकट्टी 


PadmaMahadev Khalure 


Padma Ashokrao 
Kalaskar 


( AR- १६४३५८ ) 


( A -164368 ) 


शिवाजी पुतळा शाषकीय विशराम गृह 
परिसर शाषकीय निवासस्तान क्रमांक 
१ जालना.ता.जि.जालना.४३१२०३ 


At Post Mukramabad TqMukhed 
Dist Nanded 431719 


Balaji Sambhaji 
Virshaiv 


Balaji Sambhaji Kumbhar 


महादेव लक्ष्मणराव कातकडे महादेव लक्ष्मणराव कदम 


( A -164369 ) 


At Post Kakandi Tq Dist Nanded 
431602 


( A - १६४३५ ९ ) 


मु.धानोरा पोस्ट.हस्ते पिंपळगाव 
ता.जि.जालना ४३१२०३ 


अनिसाबानो अब्दुल बारी मुंडेवाडी 


आण्णा भिकाजी पैठणे 


अनीसा बानो शेख अहमद 
प्यारे 


अण्णासाहेब भिकाजी पैठणे 


( A - १६४३७० ) 


काझी मोहल्ला ४१३५१२ 


( A - १६४३६० ) 


पिंपळगाव(रेणुकाई), भोकरदन , 
जालना ४३१११४ 


औ . भाग दोन-६ 


(12 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


शेख रहेम शेख हसन शेख 


शेख मोहम्मद शेख हसन शेख 


Radhika Upendra 
Dhopeshwarkar 


Pradnya 
Purushottamrao 
Kulkarni 
( A -164380 ) 


( A - १६४३७१ ) 


करंजा ओंदरा बीड , ४३११२२ . 


४३११२२ 


29-1-245 , Usmanpura, 
Aurangabad 431001 


Aaditi Ramesh Bangar 


Aditi Ramesh Bangar 


Minakshi Rakesh Ranade 


Minakshi Baburao 
Sasane 


( AR-164372 ) 


Manjarsumbha Road, At Po Tal: 
Patoda, Dist Beed 414204 


( A-164381) 


Shatipura , Chhavani, Aurangabad 
431001 


सचिन भिमराव पेठसांगवीकर सचिन भिमराव माळी 


अपेक्षा सिद्राम बुटटे 


अपेक्षा अमित वटटे ( पाटील ) 


( A - १६४३७३ ) 


महादेव गल्ली उमरगा तालुका उमरगा 
जिल्हा उस्मानाबाद ४१३६०६ 


( A - १६४३८२) 


रा अन्नपूर्णा नगर औसा ता औसा जि 
लातूर ४१३५२० 


Akshaykumar 
Balasaheb Shinde 


Akshay Balasaheb Shinde 


Mutahir Ahemad Md 
Sharif Sirgapure 


Mutahhir Muhammad Shaikh 


( A - 164374) 


At. Baramgaon ( Kh) Po . Patoda 
Tal & Dist Osmanabad 


( A -164385 ) 


Muslim Vasti Killari 


Syed Mujahid Hussain 


Mujahid Husain Mohammed 
Syed 


राहुलकुमार दिलीपकुमार 
खिवंसरा 


राहुल दिलीप खिवसरा 


( A -164375 ) 


Milli Colony , Osmanabad . 


( A - १६४३८७) 


ए-१८ अथर्व क्लासिक एम आई टी 
कॉलेज समोर बीड बाय पास 


विजयकुमार कामन्ना कुबडे 


विजयकुमार कामन्ना शिवराये 


नितिन एकनाथ काटकर 


हरिप्रसाद एकनाथ काटकर 


( A - १६४३७६ ) 


मु देवी हल्लाळी पो कासार बालकुंदा ता 
निलंगाजिल्हा लातूर ४१३५१२ 


( A - १६४३८८ ) 


अपूलकी फ्लॅट औएनर्स फ्लॅट नं -५ 


दशमेश नगर 


Nikhil Rahul Bhalerao 


Nikhil Rahul Bhale 


MayuriMachindra 
Fund 


Mayuri Machindra Fand 


( A -164377) 


H No 3/9/82, Sanjay Nagar, Juna 
Bayjipura aurangabad 431001 


( A -164389) 


Plot No - 16 Gut No- 146 , Alok 
Nagar Satara Parisar , 
Aurangabad - 431001 431001 


Rahul Ashok Bhalerao 


Rahul Ashok Bhale 


jyoti babanrao sonawane 


jyoti rupesh tupe 


( A -164378 ) 


H No 3/9/82, Sanjay Nagar , Juna 
Bayjipura , aurangabad 431001 


( AR- १६४३९ ० ) 


plot no ८ s.no. १८०/६ 
safalyanagar harsool parisar 
aurangabad pin code ४३१००१ 


Mohd Rafeeq 
Mohammed Yunus 


Mohammed Rafiq Mohammed 
Yunus Tanwar 


( A -164379) 


Silk Mill Colony , Railway 
Station , Aurangabad 431001 


सचिन गणेश पुरे 


सचिन गणेश पुन्हे 


( A- १६४३९ १ ) 


माजी सैनिक कॉलनी पडेगाव 
औरंगाबाद 


औ . भाग दोन-६ 


( 13 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ /माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


जुने नाव व नोंदणी क्रमांक / 
OLD NAME WITH 
REGISTRATION No. 


नवीन नाव व पत्ता / 
NEW NAME AND 

ADDRESS 


Shraddha Pradeep 
Nijwante 


Shraddha Amardeep Kasnale 


दादाराव ज्ञानोबा साबळे 


प्रदिप ज्ञानोबा साबळे 


( A -164392 ) 


( A - १६४४०३) 


मु पो सादोळा जि बीड ४३११३१ 


C / O , Amardeep Suryakant 
Kasnale house No L - 1 , Plot No 
19/6, Ramnagar, Cidco , 
aurangabad - 431003 


Nitin Ambadas Deokar 


Nilin Ambadas Deokar 


( A- 164393 ) 


Plot No 08 , Vishnu Nagar, 
Aurangabad 


इक़बाल बाबुलाल कोतवाल 


इक़बाल बाबुलाल शेख 


( A - १६४३ ९ ५) 


तामलवाडी , तुळजापूर 


राजू विठ्ठल सुतार 


राजकुमार विठ्ठल सुतार 


( A - १६४३ ९ ६ ) 


उंबरे कोटा ४१३५०१ 


सोनाली राजाराम राजुरे 


सोनाली राजाराम 
भालखेडकर 


( AR- १६४३९ ७) 


मु.पो.हाडोळती 
ता.अहमदपुर,जि.लातुर ४१३५१४ 


वैशाली दिनकर जोशी 


निकिता नितीन कुळकर्णी 


( A - १६४३ ९ ८ ) 


कावळे गल्ली पैठण जिल्हा औरंगाबाद 


४३११०७ 


शांता दत्तात्रय राठोड़ 


राधिका सुनिल चव्हाण 


( A- १६४४०१) 


मुक्काम : 

: गैबीनगर 
तांडा, पोस्ट: राक्षसभुवन , 
तालुका:गेवराई, जिल्हाः 
बीड ,पिन -४३११२७ 


आनंद रघुवीर आरदवाड 


आनंद रघुवीर रेड्डी 


( A- १६४४०२) 


मटरू छाया, थोडगा रोड , रेड्डी कॉलनी 


यावरून असे जाहीर करण्यात येत आहे की , खालील व्यक्तींनी आपली जुनी जन्मतारीख बदलून नवीन जन्मतारीख धारण केली आहे / 

It is hereby notified that the following persons have changed their Birth Dates: 


औ . भाग दोन -६ 


( 14) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - नाव ,वय व धर्म बदलण्याच्या जाहिरातीचा विभाग, 

गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६ - २२, २०१७ / माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जुनी जन्मतारीख व 

नोंदणी क्रमांक / 
OLD BIRTH DATE WITH 

REGISTRATION No. 


नवीन जन्मतारीख 

नाव व पत्ता / 
NEW BIRTH DATE WITH 

NAME AND ADDRESS 


जुनी जन्मतारीख व 

नोंदणी क्रमांक / 
OLD BIRTH DATE WITH 

REGISTRATION No. 


नवीन जन्मतारीख 

नाव व पत्ता / 
NEW BIRTH DATE WITH 

NAME AND ADDRESS 


सव्वीस जानेवारी एकोणीशे अठ्याण्णव 


अकरा सप्टेंबर एकोणीशे 
पंच्याण्णव 


( A - १६४३ ९९ ) 


शिवकुमार धर्माजी अल्लमखाने , 
मू.पोस्ट.काळी पेठ, बसमत ता.बसमत 
जि.हिंगोली -४३१५१२.४३१५१२ 


पंधरा जून एकोणीशे सत्त्याऐंशी पंधरा जून एकोणीशे एक्क्याण्णव 


( AR- १६४४००) 


मनोज भुमन्ना सुदेवाड , 
मु.पो. गुरूकुल आश्रम प्राथमिक शाळा 
जवळ रामनगर किनवट ता .किनवट 
जि . नांदेड 
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